iPhone Anakart Tamiri Ne Kadar Sürer? 


iPhone anakart tamiri ne kadar sürer merak edilen konular arasında yer alıyor. CepMarket'te tüm 
iPhone'ların (İPhone 5, 6, 7, 8, X ve Pro) anakart tamirlerini yapıyoruz. Tamirler modelden modele ve 
yapılan işleme göre değişmekle birlikte ortalama 2 ila 3 saat arasında tamamlanır. Peki bu tamirler hangi 
işlemleri kapsar? Verilerim, fotoğraflarım ve diğer bilgilerim silinir mi? Cihazın performansı parça 
değişiminden sonra düşer mi? Gelin bu sorulara cevap verelim. 


Çok Beklemem Gerekir mi? 

CepMarket olarak sektörün en hızlı iPhone anakart tamirlerinden birini yapıyoruz. Kargoyla değişim 
imkanımız sayesinde gönderim ücreti ödemeden aynı gün tamir yaptırabiliyorsunuz. iPhone anakart 
tamirlerinde süre yapılan işleme göre değişir ancak genellikle aynı gün içerisinde tamamlanmış olur ve 
iPhone kargoyla gönderilmişse hızlıca tekrar kargoya verilir. Böylece Apple servisinde günlerce ve hatta 
haftalarca bekleyerek zaman kaybetmeniz gerekmez. 


https://cepmarket.com.tr/iphone-anakart-tamiri-ne-kadar-surer/ 





